Prof. dr inz. MIECZYSLAW 


DAMASIEWIC 


KIEROWNIK KATEDRY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI MASZYN, В. DZIEKAN WYDZ. 
MASZYN GORNICZYCH I HUTNICZYCH A. G. H. 


zmarl dnia 2 stycznia 1966 roku. 


Wyprowadzenie zwiok z sali Swieckiej па cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastapi we Srode dnia 5 bm. o godz. 12-tej, о czym zawiadamiaja pograzeni му glebokim smutku: 


ZONA, CORKA, SYNOWIE, MATKA, BRAT I RODZINA. 
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